JOZEF WLODA 


Ubywatel miasta Wieliczki, 


przeżywszy lat 60, po krótkiej słabości zasnął w Bogu d. 17 lipca 1877 r. 


Stroskana żona z familiją zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z do- 
mu pod l. 68 przy ulicy Rzeźniekiej we czwartek dnia 19 b. m. o godź. 10 rano do kościoła parafialnego, 
a po odprawionem ŻAŁOBNEM NABOŻEŃSTWIE wprost na cmentarz. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


